イま用説明書 

ご使用前に 
必ずわ読みくたさい 





お買い上げありがとうございます。 

ミノルタが-7000は才ートフォーカスをはじめ、撮影じ'必要な 
操作を徹底的に自動化したシステム-眼レフカメラて'す。 

一 が-70 00の主な特長 _ 

► 迅速.正確な才ートフォーカス 

► レンズの焦点距離じ合わせて最適のプロダラムが自動設 
定される才ートマルチプロダラム 
►キー操作じよる平易なカメラコンにール 
►見易い大型液晶表示じよる撮影情報の表示 
► 装てんから取り出しまでのフイルム自動送り 
►多様な露出制御 

►なレンズをはじめとする充実したシステムアクセサリー 

ご使用前に、このイま用説明書を最後までお読みくた’さ 
い。また旅行など撮影におでかけの際は、本書をお持ち 
し、たピくと便利です。さらじ本書とは別じ「^3^7〇〇〇才ート 
撮影早わかり」ら用意しても'りますのであわせてご覧 
くピさい。お読みになったあとは保証書とともに大切に 
保管してくどさい。 


ミノルタな-7000の機能を活巧していただくためじは、 
当社独自のノウハウじよりボディ特性に適合するよう 
じ談計•製造管理されているレンズおよび付属品の巧 
用をわすすめします。驾社製品が外の付属品を単に 
装着できるというだけでお使いじなる場合、いかなる 
事象が生じるかじついては予想いたしかねます。 



この使用説明書は、各部の名称と照らし合わせてお読みい 
たピけるようじなっています。 





各部の名称① 



■R 


lii 


を畔蓄們 r 、 ザ 

b ,% 册，曲 

例 - 































ボディ液晶表示部 ファインダ*-巧衰示 



① 撮影モイ 團 

② シャッター速度/フイル厶感度 ( ISO 値） 藏 @ ® @ @鑛® 

③ マニユア J レセツトマーク 

④ 絞り値/露出補正値 參フォーカスフレーム@シャツター速度/フイルム感度 （ISO 値） 

⑥ドライブモード 巻フォーカス表示 ® 測光連動外警告/メータードマニュアル表示 

⑥ ISO マーク @フラッシュ表示 ©絞り値/露出補正値 

⑦ 露出補正マーク @撮影モ■'•"ド @露出補正マーク 

⑧ フイルムカウンター/セルフ•バルブカウンター 暗いときには液晶表示部を自動的に照明します。 

ボデ< 液晶表示およびファインダー内の表示は、いずれも全情報を表示したもので、実隙の表示とは異なります。 
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ス h 'ラップの兩端を 
ほどさま " T 。 



アイ ピース キャップ 


► セルフタイマー撮影やバルブ 
撮影のときじ使用します oP .44、 
P .50 をご覧ください。 


^ストラップは①©の順で取り巧けまず> 


>肩から下げやすい長さに調節してくた'さい。 







避 


が! 


輪を挺公 


2つのホ点を合わせてはめ込み、力 
チリと□ツクがかかるまで回しまず， 


^キャップを外しまず> 
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^ レンズキャップを外しレンズ交換ボタンを押したまま、止まるま 
^まず。 で回して引き出しまず） 
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バッテ IJ ーホルダーを 取 0 外しまず > 


使用する電池"•単4おアルカリ乾電池4本 

•単4おアルカリ乾電池じは、' LR-03" と表示されていますので 
確めてお買いポめくピさい。 

•バッテリーホルダー BH-70T (別売）を使用すれば、目Vパッ 
クリチウム電池 (2CR5)、 バッテリーホルダ ーBH-70L (別売） 
を使巧すれば、単3お電池がイまえます （P. 63参照)。 

• P.68 の「電触こ関するミを意」を合わせてお読みください。 



2 ピ© G | の向きに電池を入れま东 

• 6) 側でスプリングを押しながら@側を接点の溝へ入れ 
ます。 

♦交換するときは、©側接点の溝にペン先状のものを差 
し込んで丢)側から弓 i き出します。 
































⑥ 



メインスイッチじは LOCK.ON. •リ） の3つの位置が 
あります。 

感 力;< ラを使ラときは ON または■け)じ。 

■1))ではが下の場合にブザーが鳴ってお知らせ 
します D 

① ピントが合ったとき（ピピッ） 

② セルフタイマーが働いているとき（ピーピー 

…） 

③ フイルムが終わったとき（ピ- ) 

④ シャッター速度が遅くてカメラぶれしやすいと 
き （ ピピピ. .-P および A モードのとき） 

⑥ 力^ラを使わないときは LOCK に。 

不用意にボタンやキーを押しても安全です。 





シャッターボタンじついて 



m 

匡 


シャツターボタンには3つの働きがあります。 
あらかじめシャツタ-•'ボタン操作じ慣れてわきましょう。 






指を 

触れると- 


輯く 

押ずと… 


国 


測光回路が働き、ボディ液晶表示部およびファイ 
ンダー内に絞り値•シャツター速度が表示されま 
指を離しても10秒間表示されます。 


才ートフォーカスが働いてピントを合わせます。押し 
ている間は合わせたピントカ個をされます。 

( P . 18〜21参照）。 


押し込むと •• • ピントが合えばシャッターが切れます。 


:手袋などをしているときは、軽く押してください。 











フイルム感度は自動セット ^ メインスイッチを ON または •》) に0 

DX コード付きフイルムならフイル厶感度（に〇)は自 
動的じセットされます。 

• フイルム感度の確認および、 DX コードがないフイルムの感度セ 
ット じついては P .49 をご覧ください。 
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2 裏ぶたを開けまず> 

•裏ぶた開ち女ボタンを押しな力ちレバーを下げます。 


3 フイルムを入れまず> 

•カメラのななめ下から差し込みます。 

ムー，ベ,す " f ニーご一、£ 一。•。： 一 X 。も、、< < r 。 , * 。ぶ〜みホ、 

' 然雌の语谈が鱗削葬を發解轉'夕がさが；;^ 
、 或シ敢巧!^薪こなちを狐なたり >フイ;も A , のをが;あたらか、‘ 

;：-?： がにま意 C て《お熱、。％::;、：;'ぃ; rr ;ご；；.,;寺；：：：—::''> 一 

如…*〜* W ' * い i ■ぶレ 4 が t >；*,。一、夕 V 'か 
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フイルムの先をホ指標に合わせて歯 
車とフイルムの穴をかみ合わせまず。 


裏ぶたを閉じまず） 

•フイルムカウンターが'じなるまで自動的に巻き上げ 
られ、フイルム感度が表示されます。 

フイルムカウンターが/になっている 
ことを確かめまず 0 


これで撮影の準備は 0 K です。 


















































基本自勺を使い方は次のとおりです。 


露 


出 


国 

I 
■ 


露出は-ド 
で撮影しましょう I 

( P .17) 


ピン 



P モードで 

1 

1 

フラッシュ撮影 


しましょう 

1 

■ 

( P .24 〜巧） 

1 

k 


ピン K は才一 h 
フオーカスで 
撮影しましよラ 

( P . I 8 〜 19) 


〇 


ピントを合わせたいもの 
が画面中央にないとき 
(フオー■カスロック撮影） 
(P. 20 〜 21) 


a 










P モード（プログ ラム AE ) 一 

初めて一眼レフを手じされる方や、面倒な操作の 
煩わしい方、構図や シャッ ターチ ヤンスに 専念した 
い方は P モードで。 

P モードでは、明るさに応じて適正露出になるよう 
カメラが自動的に絞りとシャッター速度を決定しま 
す。スナップ、風景撮影などほとんど P モードで撮 
影できます。 

• AE とは自動露出 （Auto Exposure ) のことです。 


露出•絞り•シャツター速度じついては、写真のを礎 ( P .54 
〜 59) をご覧くた’さい。 


シャッター速度 
絞り値 


I コマ撮影 


絞り値 

シャッ ター速度 

プログラム! J セッ h キーを押せば、 P モード 
にセットされま东 

•爪先で軽く押してくどさい。 

♦ 同時に I コマ撮影、露出補正値は±0じセットされます。 

•シャッターボタンじ指を触れると上図のようじボデぐ液晶表示部 
とファインダー内にシャッターま度と絞り値が表示されます。 

■コント□ールキーじよる P モードへの設定は P .30 をご覧ください。 









ピントは才一い才ーカスで撮影しましよう 







































感參マークを確かめ、シャツターボタン 
^を押し込んで撮影しま式 


〇シャッターボタンを軽く押してピント 
^を含わせまず） 

• ファインダー内に@ マーク （緑 LED ) が点灯すれば OK 。 
メインスイッチカ《 11)) のときはブザ ー（ ピピッ）が鳴って 
ピントが合っていることをお知らせします。 

•シャッターボタンを軽く押している間はピントが固定され 
ます（フォーカスロック）。 

フォー カス表示 ►•◄の 内容 


雜マーク(緑 LED ) 

点灯 

合焦表示（被写体にピントが合っています） 

岭マーク（ホ LED ) 

点灯 

近距離警告(被写体が近すぎます） 

皆◄マーク（ホ LED ) 
点滅 

検出不能警告（ピントが合わせられません。 
才ートフォーカスの苦手な被写体 P .46 参照） 








ピ計を合わせたいものが画面中央じないとき(フォー 



ピントを合わせたいものがフォーカスフレームから 
外れるような構図のとき、そのまま撮影すると、右 
の写真のようじ背景にピントが合ってしまいます。 
このようなときは、フォーカスロックをホり用します。 








ピン s を合わせるちのにフォーカス 
フレームを重ねまず> 

シャッターボタンを軽く巧し、ピント 
ををわせまず> 

•聲マークを確かめます。 

•シャツターボタンを軽く押している間（錐マーク点灯中） 
はピントが固定されます（フオーカスロック）。 


シャッターボタンを輯く押したまま構 
図を決め、シャッターボタンを押し这 
みまず。 


★シャッタ-ボタンから指を離せば、フォ-カスロックは 




21 







カメラぶれ警告じついて 

、 、 -' 

獨匙類:!;織疏潑を瑞を鑛绍猎蟲辑盛島滿雜察ミ滋结ぷ證强薇誇:璋社證^^ 



メインスイッチカ 《 @ る》） のとき、シャッター速度が遅 
ければ、シャッターボタンに指を触れるとブザー（ピ 
ピピ…）が鳴りますので、カメラぶれにま意してく 
ださい。 


使用レンズの焦点距離 

警告がでるシャッター速度 

34 mni が下 

1/30秒より低速 

35〜 105 mm 

1/60秒より低速 

10目 mm が上 

1/125秒より低速 
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カメラぶれを防ぐには…… 

■カメラをしっかり構えてください。 

■シャツターを切るときは、静かに押してください。 
■ミ脚またはフラッシュをお使い〈ださい。 


正しいカメラの構え方 



横イ立置 


縦位置 






フイルム終了 


巻き戾し完了 


L _1 

■FILM 

'; 3 邑 


ド S C S .T.j 


フイルムが終わると巻き上げ 
が停止し、フイルムカウンター 
が点滅します。 

•メインスイッチが ■リ)のとき、 シャッ ター 
ボタ ンじ 指を触れるとブザ ー （ ピー）が 
鳴ります。 



R ボタン①を押しな 
がら、巻を戻しレバー 
@を止まるまでスライ 
K させまず> 


• フイルムの巻き房しが始まります。 


C~ -1 


こ - 

I S C S.T 


巻き戻しが完了すると自動停 
止します。 

• 液晶表示部は FILM マークの み点減し 
ます。 

、★フイルムカウンター々《なじをづてい 
ることを確認、します。， ' ,: 


^裏ぶたを開けてフイ 
^ルムを取り出しま东 

‘ ★タイ; i；A カウンタ-がなになる前にモ 

み斯ム巧#みれ蘇が—‘日光を. 

お勞を殆を叫'くださ;おを夕お;！ 
• V 幸‘||華が!^上巧赛繫'をきか東ず象 
巧寮後のコマはぶ物辣卸外訊' 

苗—..おど鈍ります。:. V 苗;.，公ぶ。 
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ミノルタびシステム専用のプログラムフラッシュ4000 AF .2800 AF . 1800 AF を使った P モードでのフラッシュ撮影 
では、絞りもシャツター速度も操作する'必要がなく、気軽じフラッシュ撮影が楽しめます。 


昼間でもフラッシュ撮影 

室内や暗いところではもちろん、昼間でも屋外の 
木陰や、窓辺で人物が逆光になっている場合、フ 
ラッシュを使わずじ撮影すれば右ページ右上の 
写真のようじ顔が暗くなってしまいますが、 P モードで 
フラッシュ撮影をすれば、人物も背景もきれいじ 
写せます旧中シンクロ撮影）。 


暗いところでは…… 

暗くてコントラストが低い場合、充電完了後にシャ 
ッターボタンを軽く押せば、フラッシュが赤を光を照 
射してピントを合わせます ( AF 補助光機能)。 


光の3ント a — ルは . 

カメラ自身カクラッシュの光量を調整しますので、 
正確な露出が得られます(ダイレクト測光)。 

PS - ドが外の撮影を…ドでのフラッシュ嫌影 
本機は P モー化义外の A モード、 M モードの各撮影 
モードでも多彩なフラッシュ撮影が楽しめま末特 
じ A モード(絞り優先 A 口では、夜景や夕景などの 
背景をきれいに写せるスローシンクロ撮影も簡単 
じできます。 
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フラッシュの充電が完了すれば、シャッターボタンじ指を触れる 
と、ファインダー内の奪が点滅します。 

撮影を行なって適正露出が得られたときは、ファインダー内の 
參の点滅が速くなります。 














メインスイッチが ON または ■■)) のとき次の状態なら、電池が消耗していますので4本とも新品電池に 
交換してくどさい。 



■ I コマ 撮影で シャッターを切つ 
た後、そのまま手を離さないで 
シャッターボタンを押し続けて、 
ボデ' ィ およびフアインダーの';夜 
晶表示がすベて点滅したとき。 


■シャツ ターボタンを押しても シ 
ャッターが切れず、液晶表示 
じ何も点灯しないとき。 


■カメラの作動が途中で停止 
したとさ。 






電池のチェック 



I コマ撮影でシャッターを切った 
後、シャッターホ;タンをキ甲し続け 
てすベての;夜晶表で;が表巧さ 
れれば、電池の性能は 0 K です。 


撮影可能本数 


24枚撤 J フイルムの場合 （ 当社試験条件じよる※） 


バッテリーホルダー 

BH -70 S 

バッテリーホルダー 
BH -70 T 

バッテリーホルダー BH -7 日 L または 
外部電源 パック EP -70 

単4お 

6 V パックリチウム電池 

単3お 

単3お 

単3お 

アルカリ 

2 CR 5 

アルカリ 

マンガン 

Ni-Cd 

乾電池 

S ま電機製 

乾電;也 

乾電池 

乾電池 

約巧本 1 

約85本 

約65本 

約20本 

約20本 


※常温20で、新品電池、連続使巧において 


★才ートフォーカス、測光などを繰り返すと、実際に撮影できる本数はかなくなり rr 。 

またメインスイッチがし OCK 位置でも、わずかながら電池が消耗されます 
★—度に多くの撮影を行うときやきを地ではハツテリーホルター目 H -70 T 、 バッテリー 
ホルタ'— BH -70 しまたはか部電源ハック EP -70 をわすすめします （ P .63 参照)。 


これでが-7000の基本的か懐い方は ◎!< です。 







旣爹な 


' * が呼がそ澈 













よりよい写真を撮っていただくためじ、もこ夕のことをご説明します。 



ピントを合わせたいもの 
力酒面中央になし、とき 

(フオ—カスロック海巧） 
か.20〜2 0 


A モード掩影 ( P .32 〜 33) 
S モ-卜' H お似い3リ 
M モードおお ( P .36 〜 37) 
ブロダラムシフト攜能 ( P .38) 
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ドな外の撮影モードへのセットじついて 


本機は、一眼レフならではの撮影を楽しむため、 P モードが外の撮影モードを装備しています。 


<撮影モード> 

P モード：プログラム AE 
A モード:絞り優先 AE 
S モード：シャツター速度優先 AE 

M モード：マニュアル 

• AE とは自動露出 （Auto Exposure ) のことです。 



V . ぶ . 

r 

甲 - P 

—で-ぶ:。; m *— り—<, 

h が ,, ，而 iC-lirr^T^iiiii 盯 が 蔡ザ放 *1 




く撮影モードのセット〉 

撮影モードキー①を押しながら、希望する撮影モ 
-ドが表示されるまで、ボディ上部のァップダウン 
キー③を巧します。表示は右のようじ切り替わり 
ます。 







プログラ厶リセットキーを押せば、どのような状態か 
らでも 

① 撮影モードは P モーパプ□グラム AE ) 

② ドライブモードは I コマ撮影 ( S ) 

③ 露出補正値は±0 
じ瞬時にセットされます。 



















A モード(絞り優先 AE ) 撮影 


A モードでは、自由に絞り値が選べますので、ポー 
トレート撮影、近接撮影などで絞り効果を生かした 
撮影に効果的です。シャッター速度は、被写体の 
明るさ、セットした絞り値に応じて、適正露出じなる 
ようカメラカ<自動白ろじ決定します。 

※絞り備ま、レンズの開が F 値から最小 F 値まで]^段ごとに設定で 
きます。 

露出•絞り•シャッター速度じついては、写真の基礎 （ P .54 〜 
59) をご覧ください。 
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絞り値が小さいほど、背景力《ボケてピントを合わせたもの 
どけがはっきり写ります。 

奥巧を出す 


絞り値が大きいほど、ピントを合わせたものの前後もはっ 
きり写ります。 


主題を強調する 







r A 1 

FILM 
— 1 

1 

V 

COO 

Jl LI U 

1 

S C S て J 


、 

_ ゾ 

A SGD ! 

i 

1 



A モードにセツ h しまず> ( P . 孤参照） 
シャッターボタンに指を触れまず> 

•測光回路が働き、上図のようじボディ液晶表示部とファ 
インダー内にシャッター速度と絞り値が表示されます。 
•イマークじより、絞り値がセットできることを示します。 


q 力乂ラ上部または側部のアップダウ 
^ンキーを押して、希望ずる絞り値をセ 
ッ K しまず） 

例:絞り値 FII を F 4 じセ 
ットしたいときは、ア 
ップ キーを 6回押し 
ます。 
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S モード(シャッター速度優先 AE ) 撮影 




S モードでは、自由にシャッター速度が選べますの 
で、動きのあるスポーツ写真などの撮影に効果的 
です。絞り値は、被写体の明るさ、セットしたシャッ 
夕一速度じ応じて、適正露出じなるようカメラが自 
動的にミ夫定しま不 

露出•絞り•シャツター速度じついては、写真の基礎 ( P .54 〜 
59) をご覧ください。 


動きを止める 



シャツター速度が速いほど、動いているものが静止して 
写ります。 


動きをぶらす 



〇學漏画!賴画圆画麵麵麵誦誦龍議纖聽 Mi 議議議麵觀麵麵*««纖獲議 

シャッター速度が遅いほど動いてし、るものが流れるようじ 
写ります。 








s モードにセットしまず。 （ P •如参照） 
シャ、ジタ— ボタンに指を触れま东 

•測定回路が働き、上図のようじボディ液晶表示部とファ 
インダー内にシャッター速度と絞り値が表示されます。 

• ◄ マークじより、シャッター速度がセツトできることを示し 
また 


^カゾラ上部または側部のアップダウン 
減 キーを押して、希望ずるシャッター速 
度をセットしまず3 

例：シャッター速度 
1/巧0秒を!/1000秒 
じセットしたいとき 
は、アップ キーを 2回 
押します。 



★ S モードでは"&ぃ1 b " はセットしないで I 
ードでセットしてくた’さい。 


占…1 b " 
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マニュアル)撮影 


M モードでは、絞りとシャツター速度の双方を自みで 
選ぶことじより、夕景、夜景撮影等で適正露出はも 
ちろん巧みの露出で写したり、絞りやシャツター速度 
の効果を思い通りじまかすことができます。 



f 關 1 

[FILM 
一 1 

1 

V 

C •つ〜 

JILILI^ 

5 £< 

S C S.T.J 


^ 5S0 i 5.S 


I M モードにセットしまず> ( P . 如参照） 
梦シャッターボタンに指を触れまず， 

^ •測光回路が働き、上図のようじボディ液晶表示部とファ 
インダー内にシャッター速度と絞り値が表示されます。 

• ◄マークじより、シャッター速をと絞り値がセットできるこ 
とを巧 t します C 


36 







q ボディ上部のアップダウンキーで希 
^望ずるシャッター速度を、ボディ側部 
のアップダウンキーで希望ずる絞り 
値をセットしまず。 


f M 1 

FILM 
- 1 

l^5- 

1 續 

1 S C S.T.J 


- 3 ^。.り ファインダー巧の 今 マー ■クで露出 

[M ;む を； I ‘」 がわかります。 


A と▼が両方点1 なすれば 
カメラが判断した適正露出で t ； 

M が , 令 ！! 

A が点灯すれば 

カメラが判断した適正露出より 

オーバー露出です。 

M fcfu 座 f 1 

▼が点灯すれば . 

カメラが判断した適正露出より 
アンダー露出です。 

M C*bU ▼ If' 


•參マーク点灯表示は±1/4段の範囲です。 
•バルブ撮影については P .50 をご覧く ださし、。 


晶藝養羣"=兹谭1111; 
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P モードにセットしていても、このシーンたけは、どうしても F 4 で撮りたいと力、、1/1000秒で撮りたい、という 
場合が生じます。そのとき露出は一定のまま、瞬時に絞りとシャッター速度の組み合わせを切り換え、一 


時的じ A モードとして、または、 S モードとして使えるのがプログラムシフト機能です。 


操作方法 

撮影モードカやモードの状態で、希望する絞り値ま 


例：プログラムで F 5. 6を指示しているとき、 F 8 で撮影したいときは、 
ダウンキーを2回押します。 



例：プログラムで I /巧〇秒を指示しているとき 、I /500秒で撮影した 
し、 ときは、 アップ キーを2回押します。 





たはシャッター速度じなるまで、カメラ上部または 
側部のアップダウンキーを押します。 

•プログラムシフト時は撮影モード表示の" P " (ファインダー)、 
" PROGRAM " (ボディ）がそれぞれ点滅します。 

• プログラムシフトは I /2段ごとじできます。 


♦プログラムシフトをしたあと、撮影をせずに、シャッターボタンか 
ら指を離すと10秒後に表示が消えると同時に解除され、元の 
プ□ダラムに戾ります。撮影後も指を離すと表示が消えて元の 
プログラムじ戻ります。 

オフラッ科が游は畔巧蘇み轉群も说离 
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被写体が巧る過ぎまたは暗過ぎてカメラ 
の測光範固を越えています 


P . A . S.M 


例 


ミ？ GGG 3 

而「1ご？？ 


J [ P みごごぶミミた] 


被写体が巧る過ぎまたは暗過ぎて使用 
レンズの絞り値とシャッター速度の範囲 
(I /の〇〇秒〜30秒)を越えています 




例 


A 


ミみコ G 巧 r 
irm が <1し 


因 


、ち‘ごごぶ r ?ぶ] 


被写体が巧る過ぎまたは暗過ぎてシャツ 
夕一速度の範囲 （ I /20 D 0 〜30秒)を越え 
ています 


② 


例 


S 


f 円…II 

01 


5 G ‘ 


8S ミ‘リ'こ」 


被写体が明る過ぎまたは暗過ぎて使用 
レンズの絞り値の範囲を越えています 


⑤ 


①被写体が明る過ぎるとき… ND フィルターをイ重用するか、被写体の明るさを減らすようじします。 

被写体が暗すぎるとき…フラッシュ撮影を行なうか、被写体の明るさを増すようじします。 

③シャツタ-速度が点滅しないよう絞り値を変更します。 

③絞り値が点滅しないようシャツター速度を変更します。 


各撮影モードでボディ液晶表示およびファインダ-内表示が次のようじ点滅する場合、な下のようじしてくどさい。 


撮影モード 


'あ晶表尔 


原 


因 


処置 


■パ- 

ク-/ 

が 

ご 

G 

-ピ 


fPROGR 

が 

AM 1 

uu 

ぴ_ 

1—Lff 

C S‘T. 1 


例 





露出の補正 


写したいものとその背景とで極端な明暗差力嗦る 
場合、露出の補正をします。 （ P - A ’ S モード撮影時） 

たとえば逆光のときなど人物の背景が極端に明る 
い場合、そのまま撮影すると、人物が暗く写ってし 
まいます。このような場合、 AE ロックまたは露出補 
正機構を使って、人物が適正な露出じなるよう露 
出の補正をします。 

♦プロダラ厶フラッシュじよる日中シンクロ撮影でも露出の補正が 
できます ( P .24 参照)。 
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拳難棚顯 





騰を，’ 

が * V 二—ふ*;, :な * % 

藝さ'！*.'？ 

お盛去潔を,..-.. 


^適正露出にしたい被 
^写体をファインダー 
内一杯におさめま东 

• 必要に応じて被写体に近づいたり、ズ 
-ムレンズの場合は望遠側にセットす 
るなどします。 


9 AE ロックボタンを一 
^ 杯に押し込みまず> 

•このとき、被写体の露出値がロック（記 
憶)されます。 


^ AE ロックボタンを押 
^し化んだまま、希望ず 
る構図にしてシャツタ 
一を切〇ま东 

、;'ん巧る間だけ有効ザ。、ぶ-ふ 


•焦点距離じよって絞り値の変化するズームレンズの場合で •AE ロック中に絞り値•シャッター速度の変更が可能です。 

も、変化量をカメラが自動的に補正をするため 、 AE ロックしな ♦セルフタイマー撮影時 、 AE ロックボタンを押し込みながらシャ 

がらズーミンダを行なえます。 ッターボタンをキ甲し込むと AE ロック値での撮影が可能です。 
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露出補正機構 


露出補正キーを押している間 


セットした後 


③ 



I 

/’ 

I 


裤 —a 

• Js 

lE 


ご.ご 

- 1 た S - T . 

禪； 

1瞧! 

- 一4 


f _ ] 

田 

FILM 
- 1 

1 

15 

1 S C ST.J 


け面1 


(PROGRAM 1 

面 

FILM 
- 1 

1 

coo 

JtUU 

i t 
い 

1 ミ C S . T ., 


[P 5S0 I I s] 


♦セット後は田または日が露出補正中であることを示します。 
• セット後、露出補正キーを押せば補正値の確認ができます。 


露出補正キー①を押しながらアップダウン 
キー®を巧して希望の補正値にセッ S し 
まず） 

• 補正は一4 . 0から+4 . 0まで0 . 5段ごとじ補正できます。 

• フラッシュ撮影時も露出補正が巧能です。 

例：露出補正値±0から+1 • 5にセットしたいときは、 
露出補正キーを押しながら、アップキーを3回 
押します。 


露出補正の目安 


被写体 

露出捕正量 

〇 逆光の人物 
〇 をのたくさん入った 
風景 

+ 1 〜+2 

〇 雪上の人物 
〇 空をバックに入れた 
人物 

f 画面の中の雪や） 

. , 空の部みがルな 
■^1 い場合、補正は 
し不要です。 J 

〇 バックが暗いとき 
〇 スポットライトをおびた 
人物 

— 1 〜 一2 








ドライブモ-ド (1〕 マ撮影、連続撮影、セルフタイマ-撮素)のセットじついて 


I コマ t 取影を連$冗}取影じ切り替えたり、セルフタイマーホぉ影をするときじ使用します。 


<ドライブモード> 

S ( single ) 


C ( Continuous ; 


I コマ撮影 


連続撮影 


シャツターを切れば、 I コマ撮影されて、次のコマまで巻き上げられます。 
シャツターボタンを押し売けると、 


f 巧影卜[巻き上げ]叫ピントをわせ I 

} ji ’ ントがをえば シャツ ターが切れる|" 


が縛り返されます。 


S . T.(Self Timer ) セルフタイマー撮影 自み自身を含めた記念撮影に便利です （ P .44 参照)。 


<ドライブモードのセット> 

ドライブモードキー①を押しながら、希望するドライブモードが表示 
されるまで、アップダウンキー③ 

をホ甲します。表示は右のよう （ 

切り替わります。 


111 MSI 酬 1!11 圓 ii 麵麵 IWIIIpI 

■ftr …— 




















^ S . T •にセッ K しまず) ( P .43 参照） 

■ •ミ脚等を利用してカメラを固定します。 

/★セんフタイマーはシャッタ~速をが 61 «|けい、‘ルブ)じセ’ i / 卜さ 
-:れていると作動しません。‘ 


^ピントを合わせてからシャッターボタ 
^ンを押しまず> 

ft 、つきにシザ巧ーボタンを押すと、ピ4ントををわす前戶セみフ 
‘ V タイマムみ‘が琴しますのそま意してくを'さい。’ッ ，• V \ 

♦ファインダーから目を 
離してシャッターを切 
るときは、逆入光を巧 
止するためじアイピー 
スキヤップを接眼部に 
取りせけます。 


rPROGRAM "1 

FILM 

- 4 

1 

V . 


s c sx . 


セルプタイ 〜 撮影 








10 砂後に撮影が巧われまず > 

•撮影までの時間が表示されまも 

♦セルフタイマー作動中は、カメラ前面のセルフ作動表示ランプ 
が点滅します。 

参メインスイッチが■がのとき、ブザーの連続音でもお知らせし 
ます。 

•セルフタイマーの作動を途中で解除するときは、ドライブモードキ 
-を押します。 



セルフタイマー撮影後了後、ドライブ 
モードを S か C じ戻しまず> 

• プログラムリセットキーを押すと、ドライブモードは S じセ 
ットされます。同時に撮影モードは P モード、露出補正値は 
±0じセットされます。 
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次のような被写体のときは、 AF 測距しないことがあります。 

® コントラスト(明暗基）の極度に低い被写体 


• 横方向にコントラストのない被写体 ® 非常に暗い被写体 

















次のような被写体のときは、誤測距することがあります。 


©遠くと近くに共存する被写体 



©繰り返しパターンの連続する被写体 



ファインダー内のフォーカス表示は次のようじなります。 


被写体 

フォーカス表示 

㈱ 货 

► ◄マーク(ホ LED ) 点滅 

0® 

•マーク(緑 LED ) 点灯 
( ピントが合っていないのじ、 

\合焦表示となる ノ 

© 

表示がでない 


上記の場合は、苦手な被写体と等距離じある別の被写体にフオ 
-カスロックするか、手動じよるピント合わせい .48 参照)を斤なっ 
てください。 
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次の場合は手動じよりピントを合わせます。 


•意固的に手動でピントを合わせ 
たいとき 

• マクロせきズームレンズ藏でマク 
口撮影するとき 

フォーカス表示または 
画面を見ながらのピ 
ント合わせ 

•オートフォーカスの苦手な被写体 
を撮影するとき 

画面を見ながらのピ 
ント合わせ 


《 AF ズーム 70-2 1 Omm /75-300 mm を除く。それむかのマクロが■きズームレン 
ズでは、フォーカスモードスイッチが AF のままでもブームリンダじよるピント 
合わせができますが、フォーカスモードスイッチを M じして距離リンダを最 
ぶおじしておけば最大撮影倍率が得られます。 


フォーカス表示►雜^の内容 


►マー ク(ホ LED ) 

点灯 

後ピン表示 

(距離リングを右へ回転させます） 

句 マー ク(ホ LED ) 

前ピン表示 

点灯 

(距離リングを左へ回転させます） 

變 マーク(緑 L £ D ) 

合焦表示 

，点灯 

(距離リングの回転をやめます） 

►►痛 マーク （赤 LED ) 
点滅 

検出不能警告 



I フォーカスモードスイッチを M に。 

9ピントを合わせるものにフォーカスフ 
^ レームを 重ねまず> 
q シャッターボタンに指を触れながら、 
^フォーカス表示にしたザって距離リン 
グを回しまず> 

• フォーカス表示はシャッターボタンから指を離しても10抄 
間継続します。メインスイッチカ、’ のときは、參マーク 

が点灯すればブザー （ ピピッ）が鳴ります。 

•画面を見な力みのピント合わせは、ファインダーをのぞき 
ながら距離リングを回し、写すものがはっきりと見えるよ 
うピントを合わせます。 






























DX コードのないフイルムや、規定のフイル厶感度と異なる値をセットしたい場合は、巧のようじします。 




旧〇キー①を押しながら、使用ずるフイ 例：フィルム感度100を 4 00じセットしたいときは、 
ルムの旧口値が表示されるまでアップダ 1^ 牛一を押しなが b 、 ァップキーを 6 回押し 

ウンキー③を押しまず。 

• フイルム感度は25〜6400までI /3段ごとじセットできます。 

♦ ISO キーを押すと、いつでもセットされている ISO 値を確認するこ 
と力、’できます。 

• DX コード付きフイルムでフイルム感度を変更する場合、フイルム 
を入れ替えるごとにフイルム感度をセットしなおしてください。 






广 .M ] 

t 

FILM 

- 3 

LI L bi ^ 

5m5< 

S C S.T, 


[ ^ o u L 0 5.0 I 


夜景や天体撮影など、任意の露光時間で長時間 
露出を斤なうときは、 M モードのシャッター速度を 
bui b (バルブ）じします ( P .% 参照)。バルブ 
ではシヤツターボタンを押している間、シャッタ—が 
開いています。 


撮影中は露光時間0秒〜日日秒力 < 繰り返しカウントされます。 



♦を入光を防ぐためアイビースキャップを接眼枠に取り付けてく 


ださい。 

•新品の単4形アルカリ乾電池を使用すれば、常温で連続約4時 
間 （6 V パックリチウム電池では連続約12時間、単3おアルカリ乾 
電池では連続日時間）までの撮影ができます。たた‘し低温では電 
:;也性能が低下し撮影時間が短くなります。 

•リモートレリーズターミナルにリモートコード RC - I 日 00 S / L を取り 
付ければ、カメラぶれを巧ぐことができるとともじ、シャッターを 


開けたままロックすることができるので'便利です。 

★考棘撮影などの長時間霉出の途中で電池裸>1が予巧され 
'るときは、あらかじめ新品電池とを換してくだも;、。’ 

::★ミ脚おり佩ナねじす町澡をも 4 "田)より虽し揖啤おだを；食う 
-と、カメミの巧部機構を職勢ずるおそががあみますみず;ク 
ご'。を意 C ださ t V あちねじ送み鮮際、カメラを商ムでが要’なよ： 

一 'の力をがががでくだきがゴ：ヴす:‘、‘>、•を‘;“こを' 二い’: 

乎《ル神卽巧た辨作咕城もな妃妓 





赤外線写真撮影 



被写界深度の読み取り方 


赤外線フイル厶と056または R 60 フィルターを用い 
て赤外線写真撮影を行なうときは、一般撮影のと 
きとピントの合う位置が異なりますので、ピントの補 
正が必要です。 

•補正方法は各レンズの使用説明書をご費くピさし、。 

•ホ外線フイルムの使用説明きじしたがって露出を;夫め、 M モ 
-ドで撮影してください。 



50 mm 標準レンズの場合、レンズに上のような深度目 
盛が表示されています。たとえば撮影距離が3 
m で、絞りを F 8 じ合わせて撮影すると I マークの 
両側じある、8の範囲内（約2 • 5〜4 .5 m ) のもの 
は、だいたい鮮明に写ることがわかります。深度目 
盛は目測でピントを合わせてスナップ撮影するとき 
や、絞り効果を生かして撮影するときに利用すると 
便利です。 

♦ズームレンズじは被写界深度目盛はありません。 

•被写界深度については P .58 をご覧くた'さい。 






p モードで通常の定常光撮影を行なう場合、使用 
レンズの焦点距離じより、3つのプログラムのいず 
れかが自動的に選択され、各焦点距離において 
最適な絞り値•シャツター速度が設定されます(才 
—トマル チプログラム）。ズームレンズの焦点距離 
を変えたときも、自動的にプログラムが切り替わり 
ます。 


プログラムの種類 

焦点距離 

特 長 

が ワイド 

® プログラム 

34mm が下 

より深い被写界深度が得られるよう、 
絞りは絞り気 n 未に 

趣がンダィ 
® プログラム 

35 〜 1051 nm 

標準的なプログラムライン 

® プログラム 

!〇6|11〇1が上 

ブレを防ぐようシャッター速度は高 
速気味じし、絞りは開放気ホに 






メモリー機能じついて 


メインスイッチを LOCK 位置じしても下の値力 《 メモ 
リ ー( 記憶)されています。 

フイ;!レムカウンター数値 
ISO 値 
撮影モード 

メモリー内容 ドライブモード 

露出補正値 
設を絞り値《 

設をシャッター速度※ 

※設を絞り値•設定シャッター速度のメモリー 
本機は ユーザーが 設定する絞り値•シャッター速度を 
それぞれ Iつずつ メモリーするようじなっています。 A モー 
ドでは絞り値、 S モードではシャッター速度、 M モードでは 
絞り偃およびシャッター速度の双方が設を可能で、最 
後じ設定した値がその前の値【こ代わってメモリーされ 
ます。 


リチウム電池じついて 


バッ テリーホルダーの電池が消'括した時や取り外 
した時は、工場出荷時に装てんされているボディ 
内蔵のメモリーバックアップ用リチウム電池が働 
き、フイルムカウンターとに0値のみメモリーします。 
リチウム電池消耗時はバッテリーホルダー装着 
後、夕のようじ表示が10秒間点滅します。 



ボデ f 内蔵のリチウム電池の寿命は約10年間です。 
リチウム電池の交換はミノルタサービスステーシヨ 
ンじご用命ください。 
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より楽しく覃真を撮いただくために 
写真の墓髓を2^蘭ください^ 



撮影の基本は大きく分けて2つありま燕 

B 正確なピン h 合わせ 
国適正な露出 

ピント合わせじついては P . 18〜2し P .48 で、ご理解頂けたと思いまた 
では次に露出じついてお話しましよう。 



s 麗 

レンズからはいってきた光をフイルム面に当てることを露出と呼びます。 

この露出は、、絞が'と"シャツター速度"との組み合わせじより調節されています。 



露出才ーバー 



適正露出 



露出アンダー 
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—眼レフの場合、まずはじめじレンズ部に組み込まれた絞り习习根がレンズ〜はいってきた光の量を調節しまホ 



次にカメラ部のフイル厶前面じある、シャッター幕 
の開いている時間じよりフイルムじ当たる光の量 
が最終的に決まります。 

本機では、巧るさじ応じて適正露出となるように絞 
りとシャッター速度の組み合わせがミ夫めてあるプ 
ログラム A E とし、う撮影モードを装備しています。 


しかし、同じ適正露出でも、シャッター速度や絞り 
の大きさじより、写真のイメージが大きく異なります。 
そのため、 P モード私外の撮影モードがあり、一眼 
レフならではの写真表現が簡単に楽しめま1"。 
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絞 0 の効果 

主題を強調する 


絞りを開けるほど、背景がボケてピントを合わせたも 
のだけがはっきりと写ります（被写界深度が浅い）。 


奥巧きを出す 


絞りを絞り込むほど、ピントを合わせたものの前後ら 
はっきりと写ります(被写界深度が深い)。 


被写界深度じついて 


ある被写体にピントを合わせたとき、ピントを合わせた被写体はもちろん、 
その前後にも鮮明に写る範圃があります。この範囲を被写界深度と呼び、 
範囲が広いときに深度が深いといい、範囲が狭いときに深度が浅いとい 
います。 

被写界深度じは、こ次のような性質があります。 

① 絞りを絞り込むほど被写界深度は深くなり、鮮明に写る範囲が広がります。 

② 同じ絞りなら焦点距離が短いレンズほど被写界深度は深くなります。 

⑤ピントを合せた被写体の前方深度は浅く、後方深度は深くなります。 


ff1 

巧写巧深^ 

件 干 i 若 

fff-QI 

? 诚 

-被写巧巧巧一 

すす平 

•巧写巧课ホー- 

、一^， 

的 ; 

す午平干平午平平^ 一^ 賽 

に 

巧写巧との距が—»| ^ 
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シャ•或夕一速度の効果 

動きを止める 動きをぶらす 


シャツター速度が速いほど、動いているものが静止 
して写ります。 


シャツター速度が遲いほど、動いているものが流れ 
るようじ写ります。 
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システムアクセサリーの紹介 



フラッシュ撮影をより自動化.多機能 
化したマイコン搭載のオートエレクトロ 
フラッシュで t —。 

照射ちをレンズの焦点距離に応じて 
自動的に調節するオー*い巧リレズー 
ム機能などを備えています。 


多彩なフラッシュ撮影が簡単に巧な 
える才ートエレクトロフラッシュで " T 。 


プログラムフラッシュ1800 AF 



フラッシュ撮影をより気軽じシンプル 
じした軽量コンパクトな才ートエレクト 
□フラッシュでの; 
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簡単に近接フラッシュ撮影ができる才 
—トエレクトロフラツシユです。 

I 灯から4灯まで発光部を選べる選択 
発光方式などを備えています。 


プログラムフラツシユ4000 AF /280 日 
AF / マクロフラッシュ1 200 AF セットの発 
光 I 性貪居を一段と高めるフラッシュ電源、 
供給アクセサリーでた 


フログラムフラッシュをカメラカ、ら離し 
て自由な位置から照明できるアクセ 
サリーです， 






な-7000用の対話入力式スーパーマ 
ル チモー ドバックです0 
プログラムラインの設定、最大9〕マま 
での自動ずらし露光機能、8点までの 
測光値メモリーと露出演算機能など 
を備えていまも 



が-7000用の多機能データバックです。 日付けと時刻を写し达むことができる 

7種類ものデータ写し込み機能、カメ デ—タノ くックです。 

ラの作動を自動制御するインターバ 
ル機能などを備えています。 
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視度調整アタッチメント 1000 


リモートコード RC -1000 S/L 


ワイヤレスコント ローラー IFHn セット 


カメラぶれを防止したいときの'必需品 
としてピけでなく、才ートフォーカスの 
遠隔作動もできるリモートコードです 。 S 
は 50 cm、L は 5 m 。 


遠視あるいは近視の方に、-4デイオ 
プターから+3デイオプターまでの9種 
類が用意されていま 


な-7000を、離れた場所から操作でき 
るコントロール装置です。最高目 Om ま 
で可能です。 





フオーカシンダスクリ —ン 7 Q 


X シリーズのオートエレクト□フラッシュ 



ご希望に応じてび-7000のフォーカシングスクリーンを交換す 
ること力 < できます。 

① 方眼マット式 (L 型）：複写•一般撮影用 

② 目盛線ま (S 型）：接写 • 天体写真用 

③ スプリット式 (PM 型）：一般撮影用 


円偏光フィルター 


水面やガラス面の不要な反射光を取り除いたり、青空を鮮 
やかじ写すためのフィルターです。72’55,49麵搔用の3種 
類があります。 


品 を 

ファインダー巧の調光確認ま示 

フラッシュの FDC ランプ 

360 PX 

X 

X 

280 PX * 

X 

X 

マクロ即 PX セツトキ* 

X 

X 

その化の X シリーズ 

X 

〇 


X …作動しません。〇…作動します。本…ガイドナンパー、' Lo " は設ま: 
できません。**…照明ランプはシャツターボタンに指を触れると消'灯しま 
す。上記が外の機能はすべて作動します。 



カメラケース CH -70 (•★) 

カメラケース CH -70 L (•☆) 
カメラケース CH -70 D (•★▲) 
カメラケース CH -70 DL (#^ A ) 
カメラケース CH -71 (〇女） 
カメラケース CH -71 L (〇な） 


フロントケース CF -70 し(♦が 
フロントケース CF -71 UO が 
ソフトケース CS -1001 归 A ) 
ソフトケース CS -1002 (BA) 
ソフトケース CS -1003 に么) 


參バッテリーホルダ ー BH -70 S 装着巧 〇バッテリホルダー BH -70 L/T 装着用 

★ 24 mm ■ 28 mm •目日 mm .3 目- 70 mm •マクロ 50 mm レンブ装着用 

な 35 rnmF 1 .4 • 85 mm ' I 00 mm * 135 mm *28-85 mm -35- l 0 日 mm . [00-2 DCImm •マクロ i 00 mm 
レンズ装着用 f 

因 1 6酬づ〇隱 •24 mm .28 mm -35 mmF '2*50 mm づ每 - 5 Gmnr 35-70 mm •マクロ 50 mm レンズ装着用 
■35 mmFI ,4*85 mnr 10日 mm • 1 35 mm . 28-85 mm ,28-135 mm づ目-1 05 mm . 100-如 0 mm •マクロ 1 00 mm レンス装着用 
□200 mm (+ 1 .4 X テレコンバーター ） ，7日-21 0 mm • 7日- 300 mm . SO - ZOOmm レンブ装着用 
▲プロダラムバック70•データバック70装着用 

公プロダラムバックスーパー7日•プ□ダラムバック7日•データバック70装着用 


(を） 20 师 1 •マクロ 1 00 mm レンズは★•☆じ、 80- 20日 mm は□じレンズキャップのみで収 
納可能。 
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《 ..一-.‘. ご...ィ^户 —^ ■^ 夕卿 H 


を 称 

画角 
けホち） 

最近接撮影 
距離 (m)/ 倍率 

フイルター径 
(mm) 

フード 

大きさ (mra) 

重量 

(g) 

AF フィッシュアイ16麵ド2.8 

180° 

0,2/0.15 

4種(内献 

固を 

75X66.5 

400 

AF20mmF2.8 

94。 

0.25/0.13 

72 

バヨネット式 

77.5X53.5 

285 

AF24rTimF2.8 

84。 

0.25/0.16 

55 

バヨネット式 

65.5X44 

2f 日 

AF28mmF2 

75。 

0.3/0. 13 

1 巧 

バョネット式 

66.5X49.5 

285 

AF28mmF2.8 

75。 

0.3/0.13 

49 

内蔵 

65,5X42.5 

185 

AF35mmF し 4 

63^ 

0.3/0. 2 

55 

バヨネット式 

65,5X76 

470 

AF35inniF2 

63。 

0.3/0.17 

55 

バョネットホ 

66.5X48.5 

240 

AFSOrrmFI .4 

47。 

0.45/0. 15 

49 

内蔵 

6日. 5X：38.5 

235 

AFSOmmF し 7 

47。 

0.45/0.15 

49 

内蔵 

65.5X38.5 

185 

AF85mfnFI.4 

28つ〇' 

0.85/0. 13 

72 

バョネット式； 

78X71.5 

550 

AFIOOmmFZ 

24こ 

1.0/0.13 

55 

バョネットま 

67X75.5 

480 

AFl35mmF2.8 

巧。 

1.0/0.16 

己5 

内蔵 

65.5X83 

365 

AF アポテレ200 mmF2.8 

じつ 0' 

1 .5/0.16 

72 

巧蔵 

86X134 

790 

みドアポテレ如〇關ド2.8$5^ 

8‘10' 

2,5/0. 14 

の傳用） 

内蔵 

128X238.5 

2480 

AF アポテレ600 nmF4《 

4。 10' 

6.0/0.11 

42(専用） 

巧威 

169X449 

5500 

AFX-A24-50niraF4 

84。〜げ 

0.35/0. 18 

旦百 

スナップホ 

69X60 

285 

AF ズーム 28-85mmF3.5-4.5 (マクロせ） 

7日。〜巧^ 

0.25/0.25 

55 

スナップホ ' 

68,5X85.5 

490 

AF ズーム 28-135raiiiF4-4.5 ( マクロ付） 

75。〜18。 

0.25/0.25 

' 72 

' - 

75X109 

750 

AF ズーム 35-70mmF4 ( マクロイ寸） 

巨3°〜34。 

0,32/0.25 

49 

スナップホ 

68X52 

255 

AF ズーム 35-m5mmF3.5-4.5( マク□か） NEW 

6r 〜巧。 

0.85/0.15 

55 

スナップホ 

68.5X59.5 

290 

AF ズーム 100 -200mmF4 .已 

24。〜12つ0' 

1.9/0.12 

49 

スナップホ 

69.5X94.5 

375 

AF ブーム7日-21 0mniF3.5-4. 5 ( マクロせ） NEW 

34" 〜じ。 

1.1/0.26 

己5 

スナップ式 

72.5X100 

420 

AFズーム75-300mmF4•日-5.6(マクロせ） 

32。〜が 10' 

1.5/0.26 

白己 

スナップま 

72.5X1 目 3.5 

86日 

A'F ズーム IOO_300mmF4.5-5.6( マク□付） 

24。〜8。 10' 

1.5/0.24 

55 

スナップま 

72.5x100 

410 

AF アポテレス‘ーム 80-200mmF2. 8 

30。〜'削〇' 

1.8/0.13 

72 

バヨネット式 

87.5X166. 5 

1350 

AF マク □50mmF2.8 

47。 

0.2/1.0 

55 

— 

68.5X59.5 

310 

AF マクロ IOOmmF2.8 

24。 

0.35/1.0 

55 

バョネット式 

71X98.5 

520 

AFI .4X テレコ；--バーターアポ ★ 





64X20 

175 





A 巧 X テレコンバーターアポ ★ 

— 


— 

— 

64.5X43.5 

210 


※ノーマル•旧 . ND . NDAX •巧 2-0 日目，巧がフイルター付 AI 2 •目12フイルター別目ぶ荒 ★ AF アポテレ200醒ド2.8/300麵^.8/目00關ド4専库 














カゾラをケースに入 
れ、ケ~スのフック 
(左右両側)をストラ 
ップに取り付けまず。 


^前カバーのスナッフ 
^を①③の順に止めま 
ず） 

♦ズームレンズはレンズを最も短く 
します。 

• メインスイッチは LOCK じしてくた’ 






① 電池を入れる時、電池の表面に汗やアブラをつけな 
し、ようじしてください。巧れたまま使用すると、接触 
不良の原因じなりますので、巧れがあるときは、乾 
し、た巧などできれいじふきとってくたさい。 

② 電池はみ解したり、火の中へ投入したりしないでくだ 
さい。 

③ 電池の液もれや発熱、破裂の原因じなりますので、 
下記のことは絶巧じしないでくた'さい。 

• 電池の極性 (+•-) を間違って入れる 
• 表面の被膜が破れた電池を使用する 
•単4斤さ電池で、種類の異なる電化を混ぜて使用したり、新し 
し、電池と古い電池を混ぜて使用する 

④ 単4おマンガン乾電池の使用は、撮影可能本数が 
非常に少なく、おすすめしません。また単4おニッケル 
カドミウム蓄電池は電池の形状じより通電しない場 
合がありますので、使用できません。 


⑥温度の低いところで使うと、常温 （20 で前後）のとこ 
ろで使うよりも電池の性能が低下し、電池寿命が短 
くなります。低温のところでは新品の電池を使って、 
カメラを保温しながら撮影してください。また、予備の 
電池もご用意くピさい。バッテリーホルダ ー BH -70 T 
(別売）、バッテリーホルダー BH -70 L 側売)、または 
外部電源パック EP - 70 ( 別売）とニッケルカドミウム 
蓄電池の使用をおすすめします。 







①カメラの清掃は、力、らぶきで—— 

カメラは、ホコリをきらいますので、ときどき柔らかい 
清潔な布で軽くふきとってくた'さい。カメラボディじシ 
ンナ ー、 ベンジンなどの有機落剤は絶対に使わない 
でくどさし、。また、 エア ボンべタイプのブロアーの強 
い風をシャッターやカメラの内部へ吹きつけることは 
絶巧に避けてくどさい。 

③レンズの清掃は、レンズクリー ナーで—— 

レンズを巧さないようにごま意くピさし、。もし巧れた 
場合、ブロアーでホコリを除き、柔らかい清潔なホで 
軽くふきとってくた'さい。それでもとれないときじは、レ 
ンズ'タリーニングペーパーじ巿販の液体クリーナ ー 
(コダック製、富±フイルム製など）をごく少量つけて 
軽くふいてください。 

液体クリーナーが外は、絶対に使わないでください。 


⑤'海岸で撮影したあとは—— 

カメラの表面を柔らかいホでよくふき、塩みなどをふ 
きとって くださし、。 

④ボディのノ くヨネット座本反面を清掃するときは— 
清潔な布で軽くふきとるだけにしてください。シンナ 
—、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。 
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① カメラは精密機械ですから、落としたり、大きな衝撃 
を导えないでください。また、カメラをお中に落とした 
り、カメラ内部に水滴が入ったりすると、内部の手の 
届かないところまで水みが回ってしまし、、部品がサ 
ビついてしまうことがあります。こうなると修理不能 
力、、修理ができても修理費巧が高くなりますので、水 
ぶで使用するときは、十みごま意下さい。 

② 極めて低温のところで使用するときは、正規の作動 
をし なし、 ことがありますので、カメラを保温しながらわ 
イ まし、 くださし、。特に急激な温度の変化は、カメラ内 
部に水滴を生じるを検性がありますので、絶対に避 
けてください。本機の使用温度範囲は標準装備の 
バッテリーホルダー使用時一10で〜+50でです。〇で 
が下では液晶表示の応答が遅くなることがあり 
ます。 


③ カメラ内部、特にミラーやシャツターじは絶がじ手を 
触れないでください。ミラーが巧れたときは、当社サ 
-ビスステーションまでカメラをおホ寺ち下さし、。 

④ マウント内上部じある信号ピンは触らないで下さ 
し、。巧れ等により接触不良になると信号摂受が正し 
く行なわれなくなります。 


70 






① 2 週間が上使わないときは- 

できるた'けバッテリーホルダーカ、ら電池を取り出して 
おいてください。電池の液もれでカメラを害すること 
力《あります。 

② 長期間カメラを保管された場合は使用前に電池性 
能、カメラの作動をチェックされることをわすすめします。 

⑤カメラの保管場所- 

高温•多湿のところやホコリっぽいところは避けて、 
風通しのよし化ころに保管してくた’さい。乾燥剤（シリ 
カゲルなど）といつしよじ保管すれば、より安をです。 


④カメラを持ち運びするときは—— 

自動車のリアウインドやトランクの中などじ放置する 
と、真夏のお天下では極度の高温じなり、カメラを 
故障させることがありますので、このような場所に 
は、カメラを放置しないでください。 

⑥カメラとレンズを保管するときは、接点部を保護する 
ため、かずボデ'イキャップとレンズ後キャップをそれぞ 
れじ取り付けて保管してください。 




何か異常が生じた場合は、まず電池交換およびプログラ厶リセットキーを押してくた'さい。さらに下記のことを 
も'調べのうえ、それでも具合いが悪い場合は、お近くのサービスステーシヨンじわ問い合わせください。 


症 状 

原 因 

処 置 

表示が出ない。 

•電池が消辖しています。 

•電池の向きが間違っています。 

• バッテリーホルダーがゆるんでいます。 

♦ 4本とも新しい電池に交換してください。 
♦バッ テリーホルダー巧じ表示された向き 
じ、正しく入れてくた’さい。 

♦バッ テリ—ホルダーを正しく取りせけて 
ください。 

シャッターボタンを押し込むと 
表示が消えて作動しなくなる A, 

•電池が消耗しています。 

:說ふぶ毒....;.尹ぶな::‘巧，掉‘ ' ：：：" ■ 'y. „，- ；■"" '' T " ' '；：■：" ^ ■ ■■ ■-； ■■■■■■■'- - ■ ■ ' 

• 4 本とも新しい電池に交換してくた'さい。： 

シャッターボタンじ指を触れる 

と絞り表示が一となる。 

♦レンズが正しく取りかけられていません。 

♦カメラのマウント巧およびレンズマウント 

じある信号接点が巧れています。 

• レンズはカタ化ロックがかかるまで回し 
て取り付けてくピさい。 

♦ 清潔な乾いたホで軽くふきとってくだ 
さい。 

フイル厶カウンターが G のまま 
進まない。 

• フイルムが正しく卷き上っていません。 

•フイルムを正しく入れ直してくピさい。 





オートフォーカスが作動しない。 
ピントが合いじくい。 

♦ レンズが正しく取り付けられていません。 

•フォーカスモードスイッチが M 側になって 

います。 

• 才ートフォーカスの苦手な被写体です。 

• レンズはカチリとロックがかかるまで回し 

て取りがけてくピさい。 

•フォーカスモードスイッチを AF (オートフォ 
—カス)側じしてくた'さい。 

•フォーカスロックを利巧するか、手動に 

よるピント合わせを行なってください。 

フラッシュ撮影でフラッシュカ< 

発光しない、またはシャッター 

速度が同調速をじ切り替わ 
らない。 

• フラッシュの電源力、’ OFF じなっています。 

• カメラとフラッシュが正しく接続していま 

せん。 ' ' 

♦フラッシュの電源を ON じして、充電完 

了表示が出るか確かめて 化さい。 
♦フラッシュとカメラの接続を確めてくだ 

さい。カメラのホットシューにフラッシュを 

取り侦ナる場合は A 、 っぱいまで差し込 

んでくたさい。 

フラッシュ溃影でピントが合わ 

ない。 

♦被写体との距雛が遠すぎ、または近す 
ぎます。 

•反射率の低い被写体をねらっていま 

it *。 

! ♦使用レンズの焦点距離が1 00麵 iU 上 
です。 

•フラッシュのイま巧説明害 aaf 用補助光 
機能"を参考に、被写体との距離を調 
整してください。 

♦ ほぼ同距雛じある别の被写体でピント 
合わせしてくピさい。 

♦より短い焦点距離のレンズを使用する 
力、、または手動じよるピント合わせを斤 
なってくどさい。 





型 ホ 

撮影方式 

使用フイルム 

画面サイズ 

レンズマウント 

巧用レンズ 

才ートフオーカス 

測光方式 

受光素子 

シャッター型式 

シャッ ター 速度 

レリーズ 

ボディ液晶表示 

ファインダー巧表示 

ファインダー 

フイルム 感度範囲 


マイクロコンビユータ制御35麵 AE —眼レフオーロオーカスカメフ 

P (プロクラム AE …ワイド•スタンダード•テレプ□グラム自動設定、プログラムシフト可能）、 

A (絞り優先 AE ) 、 S (シャッター速度優先 AE ) 、 M (マニュアル） 

パト□ーネ入り 35 mni フイルム （ 135型） 

24 x ：36 mm 

ミノルタ A マウント（含；由ステンレス合金使用） 

ミノ J レタなレンズ 

TTL 位相差検出方式検出可能輝度範困： EV 2 〜19(旧010 0) 検出素子 : CCD 

表示:ファインダー内 LED じより合焦わよび検出不能警告を表示合焦時、電子ブザー音(消音巧） 

フォーカシング:シャツターボタン半押しで駆動、合焦位置でフォーカスロックマニュアルフォーカシング可能 
TTL 開放測光、中央重点的平均測光(専用フラッシュ使用時はダイレクト測光） 

測光範囲: EV - i 〜20 ( ISOI 00 .fi • 4レンズ使用時） 

シリコンフォトセル2個(接眼部上部、ミラーボックス底面） 

電子制御ま縦走りフォーカルプレーンシャッター 

P • A モード …I /2000秒〜30秒(無段階）、 S • M モード …I /2000秒〜30秒 （ I 段ごと ） 、I /100秒、 
bijlb(M モードで設定、露出時間はカメラの電化寿命じより制眼される） 

電磁レリーズ方ホリモートリーズターミナル付き電池電圧低下時シャッターレリーズロック 

撮影モード、絞り値、シャッター速度、ドライブモード、露出補正値、フイルム感度、 

フイルムカウンター/セルフ•パ'ルブ時タイムカウンター 

撮影モード、絞り値、シャッター速度、露出補正値、フイルム感度、測光連動外警告/メータード 
マニュアル表示、3点 LED じよるフォーカス表示、フラッシュ充電完了および調光確認表示 
フォーカスフレームイ寸きを面アキュートマット（標準、他に3種類で換可能）視度率： 94% 

倍率:0.85倍 (50 圍標準レンズ〇〇のとき）視度：-1 diopt 照明:低輝度時自動点打 

旧0巧〜6400 1/3段ごと DX フイルム使用時は自動設定 





A E ロック 

露出補正 

セルフタイマー 

フラッシュ巧影方式 

フイルム 装 てん 

フイルム 巻き上げ 

フイルム 終了 

フイルム をき戾し 

ミラー 

使用電池 

撮影可能本数 

バッテリーチェック 

ま ぶ た 

その他の機能 

大きさ•重量 


P . A . S •モード時 、 AE ロックボタンの押し込みじより可能 
-4.0〜+4.0 EV 1/2段ごと 

電子セルフタイマー、シャッターボタンじよるスタート、作動時間10秒、 LED の点滅および電子ブザー音 
(消'音可）じより作動表示、ボディあ晶表示部のカウンターじより残時間表示、途中解除可能 
P モード(同調速度：1/100秒または1/60秒に自動設定）、 A モード(同調速度：1/100秒に自動設定、 AE ロック 
じより I /60秒〜30秒に設定可能）、 M モード(同調速度： I /10日秒〜30秒に設定可能)、し、ずれもフラッシュ光 
はダイレクト測光じよる自動調光、専用フラッシュの AF 用補且力光機能じよる才ーロォーカス可能 
才ートローディンダ读ぷたを閉じると I コマ目撮影位置までフイルム自動給送自動停止） 

自動巻き上げ、ーコマ撮影 ( S )、 連続撮影似の切り替え可、連続撮影時最高2コマ/秒の連続巻き上げ可能 
フイルムカウンターの点滅および電子ブザー音（消音可）じより警告 

R ボタンと巻き戾しいく一により自動巻き戻し開始、巻き戻し終了後自動停止、フイルムカウンター「0」復帰 
クイックリターンミラー、レフミラー/サブミラー付き） 

単4形アルカリ乾電池 ( L 卜の)4本別売 BH -70 T のイま巧じより、 6 V パックリチウム電池 2 CR 5 に洋電機製)、 
別売刖 -70 L の使用じより、単3形アルカリ乾電化、マンガン乾電池、 Ni - Cd 蓄電池(し、ずれも4本)イま用可能 
バッテリーホルダーじよる着脱式メモリーバックアップ用リチウム電池内蔵、寿命約10年、消耗時警告表示あり 
24枚撮りフイルム約25本借4お乃レカリ乾電池使用時：当な試験条件じよる） 

常時自動チェック、ファインダー内表示およびボディ液晶表示部が点減警告 
交換可能、グリッスフイルム確認窓付き 

プログラムリセットキー、電子ブザーじよるカメラぶれ警吉（消音巧） 

138(幅) X 91 .5(高さ) X 52( 奥行 ) mm 555 g (電池別） 


•ここに記載の性能わよび製品の外観は、都合じより予告なく変更することがあります。 
















使用説巧ビデオ良テキス K の紹介 



「がチヤンスをあなたに J が-70邮編 

が-7000の基本的な使い方を中心に写真 
の撮り方や楽しさ等を初心者の方にもわか 
りやすく解説したビデオテープです(有料)。 
( VHS 30 分） 


「かフォトクラフィテキスト J 

a - 7000を使ってより良い写真を撮っていた 
だくためのテキスト。レンズやフラッシュ、フイ 
ルムの選び方、構図や光の演出法、表現 
の実践、カメラの基礎知識等をわ力々やすく 
解説しています。風景編•ポートレート編•マク 
口編の3種類があります(有料)。 

(いずれも B 5 判40ぺージ） 


ごホ望の方は、わ近くのサービスセンター、サービスステーションへも'問い合わせください读表紙参照)。 


アフターサービスじついて 

① 本製品の補修用性能部品は10年間を目安に保有しております。 

② アフターサービスに関しては『ァフターサービスのご案内』じ詳しく記載しておりますので、 
ご覧くピさい。 









ミノルタカメラ株式会社 
ミノルタカメラ販売株式会社 


使い方に関する不明な点は、下記住所のフォトアドバイザ-がお答えいたします。 


[ サーヒスセンター^_ I 

新宿 面 1如まま都新宿区新 宿 3-17-5 けヮセビル3階） 

銀座 面 104まま都中央 区 銀座 5-11 -13( ニュー ままビル1階） 
大阪@5如大阪ホ化 区 梅田 1-11( 大阪駅前第4ビル7階） 

本町あ541大阪巿中央区備後町 2-4-9 


TEL の 3) 3356- 62 引(が 
TEL の 3) 35 化 - 3531 が ) 
TEL のが 341-650 いが 
TEL (06) 2日 1-5 則6(化 


[ サー ビス ステー シ 3 ン] 

化幌面舶〇ホし幌巿中央区化2を西 4-1(S 井ビル10階） 

仙台面98日仙台巿青葉‘区大町 2-2-10( 佳友生命仙を青葉通りビル2階） 
新滿@9日0新潰巿東万代町卜30(新谓ま万代ビルが皆） 

松本面3日0松本巿深志 2-4-26( 太陽生命松本ビル6階） 

横お面221横お巿巧奈川区鹤屋町 2-17-U 相鉄鶴屋町&レ6階） 

静岡巧420静岡巿御幸町 5-9( 静岡 FS ビル7階） 

名古屋面>460を古屋巿中径丸の内 3-18-28 (KS ビル日階） 

金巧巧920を巧巿昭和町 16- 1(ブイサージユ9階） 

広島面730広島ホ中区橋本町 9-7( リクルート広島ビル4階） 

高松巧760高がホ寿町 1-2 -日(朝日生命高松第2ビル4階） 

福岡忠812福岡巿 t 單多医博を駅ま 2-2-2( 博を東ハニービル1階） 

営業時間 . 新宿10:腑〜 18:00( 祝日ま休） 

大阪10:00〜 18:00( 日•祝日ま:休） 
その他 9:如〜17:30(± •日•祝日定休） 


TEL の11 )281- 6666 ㈱ 
TEL の 22) 26卜3431(が 
TEL (日25に44-7188(巧 
TEL (0263) 36-61 88(化 
TEL (0 化 ) 314-922 U が 
TEL (054) 2日 1-7301( が 
TEL の日 2) 962-6761 (が 
TEL の 762) 郎-的11が) 
TEL の 82)223-2501 ㈱ 
TEL (0878)51- 日239 ㈱ 
TEL (092) 441 -61 21 ㈱ 


9223-2072-41 N9110-B41 





